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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 24 जून, 2024 


का.आ. 244(a8).—prala सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 7956 (956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (॥) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान 
हो जाने के पश्चात्‌ कि कर्नाटक राज्य के बेलगावी जिले में NH548B के किमी. 80.00(मुरगुण्डी के पास) से कि.मी. 
440.200 (चिक्नोडी के पास) किमी 78.450 से किमी 428.450 तक की लंबाई को छोड़कर (विजयपुरा-संकेश्वर खंड) के 
निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित 
है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है। 


कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा () के अधीन पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी 
आपत्ति प्रकट कर सकेगा | 


ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्‌ असिस्‍टेंट कमिश्नर चिक्कोड़ी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी 
और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक 
पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात्‌ तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्‌, यदि 
कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर 
सकेगा | 


3703 GI/2024 (4) 
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उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश 
अंतिम होगा | 


इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में 
उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है | 


अनुसूची 


कर्नाटक राज्य के बेलगावी जिले में NH548B के किमी. 80.00(मुरगुण्डी के पास) से कि.मी. (40.200 (चिक्कोडी के पास) 
किमी 8.450 से किमी 428.450 तक की लंबाई को छोड़कर (विजयपुरा-संकेश्वर खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली 
संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 


राज्य का नाम: कर्नाटक जिले का नाम: बेलगावी 


क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार | भूमि की भूमि का क्षेत्रफल भूमि का क्षेत्रफल 
संख्या प्रकृति (स्थानीय इकाई) (हेक्टेयर) 
fi 2 3 | 4 os | ५९ | 


तालुक का नाम: चिक्कोड़ी 


गांव का नाम: अंकली 


| 493 निजी ड्राय 2004.898 (वर्ग मीटर) 0.20049 
2 494 निजी वेट 2866.93 (वर्ग मीटर) 0.286693 
3 495 निजी ड्राय 2355.059 (वर्ग मीटर) 0.235506 
4 496 निजी ड्राय 2448.206 (वर्ग मीटर) 0.24482' 
5 97 निजी वेट 4254.528 (वर्ग मीटर) 0.425453 
७ | 498 निजी वेट 4482.305 (वर्ग मीटर) 0.44823॥ 
7 200 निजी वेट 34.202 (वर्ग मीटर) 0.4342 
8 | 20 निजी वेट 4987.844 (वर्ग मीटर) 0.9878 
b | 202 निजी वेट 594.34 (वर्ग मीटर) 0.059434 
0 202 निजी वेट 636.658 (वर्ग मीटर) 0.463666 
a 203 निजी वेट 2326.72 (वर्ग मीटर) 0.232672 
42 204 निजी वेट 2276.755 (वर्ग मीटर) 0.227676 
43 205 निजी ड्राय 3803.792 (वर्ग मीटर) 0.380379 
44 206 निजी वेट 2886.335 (वर्ग मीटर) 0.288634 
निजी 446.08/ (वर्ग मीटर) 0.4608 

792.494 (वर्ग मीटर) 0.479249 

ड्राय 4666.056 (वर्ग मीटर) 0.466606 


[भाग ]--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 


48 633.50 (वर्ग मीटर) 0.0633504 
49 208.82 (वर्ग मीटर) 0.020882 
20 245 निजी वेट 537.253 (वर्ग मीटर) 0.0537253 
2 26 निजी वेट 94.564 (वर्ग मीटर) 0.094564 
22 27 निजी वेट 66.827 (वर्ग मीटर) 0.0646827 
23 28 निजी ड्राय 599.97 (वर्ग मीटर) 0.059997 
24 249 निजी ड्राय 695.323 (वर्ग मीटर) 0.0695323 
26 22' निजी ड्राय 406.649 (वर्ग मीटर) 0.040669 
27 223 निजी ड्राय 786.96 (वर्ग मीटर) 0.078696 
28 229 निजी ड्राय 2553.2 (वर्ग मीटर) 0.255342 
29 230 निजी वेट 59.306 (वर्ग मीटर) 0.459434 
30 234 निजी वेट 664.944 (वर्ग मीटर) 0.06649 
3 232 निजी ड्राय 597.999 (वर्ग मीटर) 0.0597999 
32 248 निजी ड्राय 4384.33 (वर्ग मीटर) 0.3833 
33 249 निजी वेट 2902.946 (वर्ग मीटर) 0.290295 
34 250 निजी वेट 250.6 (वर्ग मीटर) 0.02506 
35 79 निजी वेट 4732.348 (वर्ग मीटर) 0.473235 
36 90... | निजी वेट 2433.544 (वर्ग मीटर) 0.243354 
37 94 निजी ड्राय 4499.653 (वर्ग मीटर) 0.49965 
38 92 निजी वेट 3674.259 (वर्ग मीटर) 0.367426 
39 93 निजी वेट 5752.27 (वर्ग मीटर) 0.575227 
गांव का ATA: HHT 

40 296 निजी वेट 4428.449 (वर्ग मीटर) 0.442842 
A 297 निजी ड्राय 585.543 (वर्ग मीटर) 0.0585543 
42 298 निजी ड्राय 326.939 (वर्ग मीटर) 0.0326939 
43 निजी 4584.666 (वर्ग मीटर) 0.458467 
44 730.67 (वर्ग मीटर) 0.073067 


5 3(6/A 4044.454 (वर्ग मीटर) 0.404445 
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346/8 748.756 (वर्ग मीटर) 0.0748756 

36/C 4305.044 (वर्ग मीटर) 0.430504 

48 346/0 निजी ड्राय 4745.894 (वर्ग मीटर) 0.74589 
49 348 निजी ड्राय 2090.497 (वर्ग मीटर) 0.20905 
50 320 निजी वेट 4492.346 (वर्ग मीटर) 0.449235 
5 32 निजी ड्राय 2925.53 (वर्ग मीटर) 0.292553 
52 337 निजी वेट 500.394 (वर्ग मीटर) 0.050039 
53 332 निजी वेट 2777.964 (वर्ग मीटर) 0.277796 
54 344 सरकारी वेट 84.29 (वर्ग मीटर) 0.0084249 
55 345 निजी वेट 3227.99 (वर्ग मीटर) 0.322799 
56 347 निजी वेट 425.438 (वर्ग मीटर) 0.0425438 
57 349 निजी ड्राय 2482.264 (वर्ग मीटर) 0.248226 
58 566 निजी वेट 635.654 (वर्ग मीटर) 0.063565 
59 567 निजी वेट 403.68 (वर्ग मीटर) 0.040368 
७0 | 568 निजी वेट 4462.348 (वर्ग मीटर) 0.46235 
64 57| निजी वेट 4984.525 (वर्ग मीटर) 0.98453 
62 573 निजी वेट 4056.368 (वर्ग मीटर) 0.05637 
63 574 निजी वेट 4423.273 (वर्ग मीटर) 0.2327 
64 575 निजी वेट 34.97 (वर्ग मीटर) 0.003497 
65 576 निजी वेट 2265.286 (वर्ग मीटर) 0.226529 
66 | 652 निजी ड्राय 264.063 (वर्ग मीटर) 0.0264063 
67 654 निजी वेट 2043.40 (वर्ग मीटर) 0.20434 
७8 | 658 निजी वेट 27.375 (वर्ग मीटर) 0.0247375 
७9 | 659 निजी वेट 333.738 (वर्ग मीटर) 0.0333738 
70 660. | निजी वेट 285.366 (वर्ग मीटर) 0.0285366 
7व 66 निजी वेट 364.548 (वर्ग मीटर) 0.0364548 
निजी 2235.58 (वर्ग मीटर) 0.223558 

202.78 (वर्ग मीटर) 0.0202748 

ड्राय 299.402 (वर्ग मीटर) 0.029902 


[भाग ]--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 


75 382.75 (वर्ग मीटर) 0.038275 
76 4003.849 (वर्ग मीटर) 0.400385 
77 677 निजी वेट 2466.045 (वर्ग मीटर) 0.246605 
78 679 निजी वेट 92.662 (वर्ग मीटर) 0.0092662 
79 735 निजी वेट 2068.687 (वर्ग मीटर) 0.206869 
80 | 736 निजी वेट 503.454 (वर्ग मीटर) 0.050354 
84 738 निजी वेट 4490.344 (वर्ग मीटर) 0.449034 
82 739 निजी ड्राय 2350.528 (वर्ग मीटर) 0.235053 
83 740 निजी वेट 527.057 (वर्ग मीटर) 0.0527057 
84 744 निजी वेट 4547.957 (वर्ग मीटर) 0.454796 
85 746 निजी वेट 2835.822 (वर्ग मीटर) 0.283582 
86 | 752 निजी वेट 66.309 (वर्ग मीटर) 0.663 
87 754 निजी वेट 3804.07 (वर्ग मीटर) 0.380407 
88 755 निजी वेट 332.97 (वर्ग मीटर) 0.033297 
89 | 758 निजी वेट 757.667 (वर्ग मीटर) 0.0757667 
90 | 760 निजी वेट 479.24 (वर्ग मीटर) 0.047924 
गांव का नाम: हिरेकोडी 

97 295 निजी ड्राय 455.435 (वर्ग मीटर) 0.0455435 
92 296 निजी वेट 466.804 (वर्ग मीटर) 0.0466804 
93 298 निजी वेट 395.77 (वर्ग मीटर) 0.039577 
95 302 निजी ड्राय 327.467 (वर्ग मीटर) 0.432747 
oo 303 निजी वेट 6644.494 (वर्ग मीटर) 0.664449 
97 304 निजी वेट 4279.304 (वर्ग मीटर) 0.42793 
98 | 305 निजी ड्राय 4576.077 (वर्ग मीटर) 0.457608 
oo | 307 निजी वेट 432.3 (वर्ग मीटर) 0.43243 
400 निजी 3365.94 (वर्ग मीटर) 0.336549 
404 2098.479 (वर्ग मीटर) 0.209848 
402 2784.029 (वर्ग मीटर) 0.278403 
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403 4687.837 (वर्ग मीटर) 0.468784 
404 2553.98 (वर्ग मीटर) 0.255398 
405 350 निजी वेट 569.265 (वर्ग मीटर) 0.0569265 
406 383 निजी वेट 4554.902 (वर्ग मीटर) 0.559 
07 384 निजी वेट 4873.253 (वर्ग मीटर) 0.487325 


तालुक का नाम: अथनि 


गांव का नाम: मुरगुंडी 


408 28 निजी वेट 3035.84 (वर्ग मीटर) 0.303584 
409 29 निजी वेट 4408.5 (वर्ग मीटर) 0.44085 
440 30 निजी वेट 407.43 (वर्ग मीटर) 0.040743 
/ 3 निजी वेट 376.59 (वर्ग मीटर) 0.037659 
442 32 निजी वेट 245.63 (वर्ग मीटर) 0.024563 
443 33 निजी वेट 4096. (वर्ग मीटर) 0.096 
444 34 निजी वेट 645.32 (वर्ग मीटर) 0.06532 
445 35 निजी वेट 525.43 (वर्ग मीटर) 0.052543 
446 36 निजी वेट 450.43 (वर्ग मीटर) 0.045043 
447 37 निजी ड्राय 304.75 (वर्ग मीटर) 0.030475 
448 38 निजी ड्राय 795.03 (वर्ग मीटर) 0.079503 
449 39 निजी वेट 637.55 (वर्ग मीटर) 0.063755 
420 40 निजी ड्राय 765.57 (वर्ग मीटर) 0.076557 
2 64 निजी वेट 397.89 (वर्ग मीटर) 0.039789 
422 65 निजी वेट 398 (वर्ग मीटर) 0.0398 
423 72 निजी वेट 739.74 (वर्ग मीटर) 0.73974 
24 73 निजी ड्राय 7977.74 (वर्ग मीटर) 0.797774 


तालुक का नाम: कागावाड़ 


गांव का नाम: मोल 


i प्र कऊदता फ्कऋ 
2 निजी 426 37 (र्ग मीद)|___ 0042037 
2 sr90.88 (rf vten|| _0.t9089 
27 936 07 (र्ग मीट) | 0.083687 


[भाग ave 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 


ड्राय 247.36 (वर्ग मीटर) 0.247436 
ड्राय 2306.64 (वर्ग मीटर) 0.23066' 
430 253 निजी वेट 94.69 (वर्ग मीटर) 0.49469 
3 254 निजी वेट 4369.94 (वर्ग मीटर) 0.43699 
32 257 निजी वेट 3565.23 (वर्ग मीटर) 0.356523 
433 262 निजी वेट 3944.73 (वर्ग मीटर) 0.394473 
434 263 निजी वेट 3788.56 (वर्ग मीटर) 0.378856 
435 266 निजी वेट 262.5 (वर्ग मीटर) 0.26425 
गांव का नाम: कुलगुड्टा 
436 403 निजी वेट 4704.43 (वर्ग मीटर) 0.470443 
437 33 निजी ड्राय 3442.34 (वर्ग मीटर) 0.344234 
438 39 निजी वेट 2370.92 (वर्ग मीटर) 0.237092 
439 40 निजी वेट 4020.83 (वर्ग मीटर) 0.402083 
440 43 निजी वेट 802.64 (वर्ग मीटर) 0.48026 
44 44 निजी वेट 99.86 (वर्ग मीटर) 0.49986 
42 46 निजी वेट 4595.236 (वर्ग मीटर) 0.459524 
443 47 सरकारी ड्राय 584.465 (वर्ग मीटर) 0.0584465 
444 ७68... | सरकारी ड्राय 449.94 (वर्ग मीटर) 0.04994 
445 72 निजी वेट 369.98 (वर्ग मीटर) 0.036998 
446 75 निजी वेट 3545 (वर्ग मीटर) 0.3545 
447 76 निजी वेट 500.66 (वर्ग मीटर) 0.050066 
448 82 निजी वेट 809.39 (वर्ग मीटर) 0.080939 
449 87 निजी वेट 227.6 (वर्ग मीटर) 0.02276 
450 88 निजी वेट 245.58 (वर्ग मीटर) 0.02558 
5 89... | निजी वेट 49.45 (वर्ग मीटर) 0.04945 
452 ७90... | सरकारी वेट 289.66 (वर्ग मीटर) 0.028966 
गांव का नाम: नवलिहाल 
सरकारी ड्राय 752.66 (वर्ग मीटर) 0.45266 
433.54 (वर्ग मीटर) 0.043354 
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963.2 (वर्ग मीटर) 0.096324 
3668.766 (वर्ग मीटर) 0.366877 
457 34 निजी वेट 2747.9 (वर्ग मीटर) 0.27479 
458 43 निजी वेट 544.39 (वर्ग मीटर) 0.054439 
गांव का नाम: मंगसुइल 
459 435 अन्य ड्राय 79.83 (वर्ग मीटर) 0.007983 
460 436/ निजी वेट 5443.74 (वर्ग मीटर) 0.544374 
64 6 निजी वेट 96.63 (वर्ग मीटर) 0.49663 
62 8/ निजी ड्राय 4078.56 (वर्ग मीटर) 0.407856 
63 9 निजी वेट 203.7 (वर्ग मीटर) 0.020347 
464 2/7 निजी वेट 7355 (वर्ग मीटर) 0.7355 
465 29' निजी वेट 382.58 (वर्ग मीटर) 0.038258 
66 292 निजी वेट 3368.948 (वर्ग मीटर) 0.336892 
67 3 निजी ड्राय 2287.396 (वर्ग मीटर) 0.22874 
468 306 निजी वेट 306.7 (वर्ग मीटर) 0.03067 
469 307 निजी वेट 4955.23 (वर्ग मीटर) 0.495523 
470 333 निजी वेट 4560.596 (वर्ग मीटर) 0.45606 
7 337 निजी वेट 594.245 (वर्ग मीटर) 0.0594245 
72 338 निजी वेट 5472.59 (वर्ग मीटर) 0.57259 
473 54 निजी वेट 249.84 (वर्ग मीटर) 0.024984 
74 54 सरकारी वेट 4435.08 (वर्ग मीटर) 0.443508 
475 542 निजी वेट 9.97 (वर्ग मीटर) 0.4997 
76 552 निजी वेट 277.23 (वर्ग मीटर) 0.027723 
77 554/2 निजी ड्राय 334.66 (वर्ग मीटर) 0.43366 
78 555/2 निजी वेट 4445.53 (वर्ग मीटर) 0.44553 
79 556/8 निजी वेट 779.9 (वर्ग मीटर) 0.07799 
निजी 409.32 (वर्ग मीटर) 0.040932 
233 (वर्ग मीटर) 0.0233 
327.67 (वर्ग मीटर) 0.032767 


[भाग ]--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 


483 405.47 (वर्ग मीटर) 0.040547 
484 369.58 (वर्ग मीटर) 0.036958 
485 575 निजी वेट 274.54 (वर्ग मीटर) 0.02745 
87 595 निजी ड्राय 289.85 (वर्ग मीटर) 0.028985 
488 597 निजी वेट 245.78 (वर्ग मीटर) 0.245478 
489 598 सरकारी ड्राय 548.94 (वर्ग मीटर) 0.05489 
490 600 निजी वेट 807.7 (वर्ग मीटर) 0.080747 
94 60' निजी वेट 4244.02 (वर्ग मीटर) 0.424402 
492 603 निजी वेट 495.34 (वर्ग मीटर) 0.04953 
493 604 निजी वेट 4033.43 (वर्ग मीटर) 0.03343 
494 600. | निजी वेट 4990.283 (वर्ग मीटर) 0.499028 
495 607 निजी वेट 463.75 (वर्ग मीटर) 0.046375 
96 ७609. | निजी वेट 4253.84 (वर्ग मीटर) 0.425384 
97 60 निजी ड्राय 575.25 (वर्ग मीटर) 0.057525 
498 642 निजी ड्राय 82.47 (वर्ग मीटर) 0.0827 
गांव का नाम: लोकुर 

499 ] निजी वेट 202.697 (वर्ग मीटर) 0.0202697 
200 436 निजी ड्राय 263.958 (वर्ग मीटर) 0.0263958 
20 437 निजी वेट 75.68 (वर्ग मीटर) 0.7457 
203 38 सरकारी वेट 4470.567 (वर्ग मीटर) 0.447057 
204 2 निजी वेट 30.973 (वर्ग मीटर) 0.0030973 
205 3 निजी ड्राय 23.67 (वर्ग मीटर) 0.002367 7 
206 34 निजी वेट 299.35 (वर्ग मीटर) 0.249932 
207 35 निजी वेट 4892.83 (वर्ग मीटर) 0.489283 
208 निजी 968.48 (वर्ग मीटर) 0.096848 
209 3095.233 (वर्ग मीटर) 0.309523 


0 Settelment सरकारी ड्राय 4436.423 (वर्ग मीटर) 0.4362 
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गांव का नाम: शेदाबल 


247 627 निजी वेट 862.493 (वर्ग मीटर) 0.0862493 
242 633 निजी qe 342.956 (वर्ग मीटर) 0.0342956 
243 634 निजी वेट 853.703 (वर्ग मीटर) 0.0853703 
244 635 निजी वेट 67.527 (वर्ग मीटर) 0.0067527 
245 638 निजी वेट 4068.492 (वर्ग मीटर) 0.06849 
26 639 निजी वेट 3420.226 (वर्ग मीटर) 0.32023 
27 640 निजी वेट 76.697 (वर्ग मीटर) 0.0076697 
248 693 निजी वेट 73.72/ (वर्ग मीटर) 0.007372 
29 697 निजी वेट 420.804 (वर्ग मीटर) 0.020807 
220 697 निजी वेट 4677.855 (वर्ग मीटर) 0.467786 
22 698/A सरकारी वेट 4549.427 (वर्ग मीटर) 0.454943 
222 ७99. | सरकारी ड्राय 890.89 (वर्ग मीटर) 0.890449 
223 700 निजी वेट 3878.57 (वर्ग मीटर) 0.387857 
224 729 निजी वेट 884.99 (वर्ग मीटर) 0.488499 
225 730 निजी ड्राय 233.86 (वर्ग मीटर) 0.2339 
227 779 निजी वेट 4679.223 (वर्ग मीटर) 0.467922 
228 780 निजी वेट 7.064 (वर्ग मीटर) 0.447406 
229 884 निजी ड्राय 623.836 (वर्ग मीटर) 0.462384 
230 885 सरकारी ड्राय 562.295 (वर्ग मीटर) 0.0562295 
23 886 निजी वेट 4045.282 (वर्ग मीटर) 0.04528 
232 889 निजी ड्राय 84.736 (वर्ग मीटर) 0.0844736 
233 897 निजी वेट 686.42 (वर्ग मीटर) 0.468642 
234 898 निजी वेट 435.39 (वर्ग मीटर) 0.43539 
235 ७00... | निजी वेट 96.924 (वर्ग मीटर) 0.09692' 
236 904 निजी वेट 704.48 (वर्ग मीटर) 0.0704448 
237 984 निजी ड्राय 4389.577 (वर्ग मीटर) 0.438957 
गांव का नाम: कागावाड़ 


गांव का नाम: कागावाड़ 


[भाग W—ave 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण ] 


ड्राय 2659.093 (वर्ग मीटर) 0.265909 

459.89 (वर्ग मीटर) 0.045989 

240 lAZ निजी ड्राय 2045.028 (वर्ग मीटर) 0.204503 
24 448 निजी ड्राय 936.003 (वर्ग मीटर) 0.0936003 
242 436 निजी वेट 272.34 (वर्ग मीटर) 0.427234 
243 444 निजी वेट 604.944 (वर्ग मीटर) 0.0604944 
244 442 निजी वेट 2254.009 (वर्ग मीटर) 0.22540 
245 44 निजी वेट 283.879 (वर्ग मीटर) 0.0283879 
246 445 निजी वेट 9.687 (वर्ग मीटर) 0.0009687 
247 457 निजी वेट 2382 (वर्ग मीटर) 0.2382 
248 458 निजी वेट 4093 (वर्ग मीटर) 0.4093 
249 459 निजी वेट 9970.36 (वर्ग मीटर) 0.997032 
250 64 निजी वेट 48440.655 (वर्ग मीटर) 4.84407 
25 62 निजी वेट 2043.905 (वर्ग मीटर) 0.20439 
252 465 निजी वेट .337 (हेक्टेयर ) .337 
253 66 निजी वेट 6273 (वर्ग मीटर) 0.6273 
254 67 निजी वेट 7836 (वर्ग मीटर) 0.7836 
255 68 सरकारी ड्राय 3233 (वर्ग मीटर) 0.3233 
256 469 निजी वेट 5444 (वर्ग मीटर) 0.544 
257 72 निजी वेट 839 (वर्ग मीटर) 0.0839 
258 473 निजी वेट 8655 (वर्ग मीटर) 0.8655 
259 74 निजी वेट 4552 (वर्ग मीटर) 0.4552 
260 483 निजी वेट 8665 (वर्ग मीटर) 0.8665 
26 209 निजी वेट 4469 (वर्ग मीटर) 0.469 
262 343 निजी वेट 782.354 (वर्ग मीटर) 0.078235 
263 344 निजी वेट 4932.664 (वर्ग मीटर) 0.493266 
निजी 2263.42 (वर्ग मीटर) 0.226342 

974.078 (वर्ग मीटर) 0.0974078 

4420.423 (वर्ग मीटर) 0.442042 
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844.589 (वर्ग मीटर) 0.0844589 

943.474 (वर्ग मीटर) 0.0943474 

269 352 निजी ड्राय 4555.252 (वर्ग मीटर) 0.455525 
270 353 निजी वेट 534.083 (वर्ग मीटर) 0.0534083 
an) 355 निजी वेट 453.555 (वर्ग मीटर) 0.053555 
272 356 निजी वेट 403.745 (वर्ग मीटर) 0.0403745 
273 357 निजी वेट 545.087 (वर्ग मीटर) 0.0545087 
274 359 निजी वेट 448.343 (वर्ग मीटर) 0.0448343 
275 36 निजी वेट 430.07 (वर्ग मीटर) 0.043007 
276 362 निजी वेट 336.044 (वर्ग मीटर) 0.03360 
277 364 निजी ड्राय 404.65 (वर्ग मीटर) 0.040465 
278 366 निजी वेट 573.955 (वर्ग मीटर) 0.0573955 
279 369 निजी वेट 549.443 (वर्ग मीटर) 0.0549443 
280 370 निजी वेट 546.492 (वर्ग मीटर) 0.054692 
28' 386 निजी वेट 945.582 (वर्ग मीटर) 0.0945582 
282 386 निजी वेट 852.368 (वर्ग मीटर) 0.0852368 
283 387 निजी वेट 685.077 (वर्ग मीटर) 0.0685077 
284 388 निजी ड्राय 944.883 (वर्ग मीटर) 0.0944883 
285 389 निजी वेट 4882.453 (वर्ग मीटर) 0.488245 
286 390 निजी वेट 577.877 (वर्ग मीटर) 0.0577877 
287 394 निजी वेट 288.533 (वर्ग मीटर) 0.0288533 
288 392 निजी वेट 4244.44 (वर्ग मीटर) 0.424444 
289 393 निजी वेट 707.825 (वर्ग मीटर) 0.70783 
290 394 निजी वेट 656.595 (वर्ग मीटर) 0.6566 
29 395 निजी वेट 2244 (वर्ग मीटर) 0.224 
292 48 निजी वेट 299.667 (वर्ग मीटर) 0.29967 
निजी 264.722 (वर्ग मीटर) 0.026722 

ड्राय 499.594 (वर्ग मीटर) 0.0499594 

78.854 (वर्ग मीटर) 0.078854 


[भाग ]---खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


296 24.75 (वर्ग मीटर) 0.0244745 
297 ड्राय 264.379 (वर्ग मीटर) 0.0264379 
298 487 निजी वेट 250.849 (वर्ग मीटर) 0.0250849 
299 488 निजी वेट 254.93 (वर्ग मीटर) 0.025493 
300 489 निजी वेट 688.42 (वर्ग मीटर) 0.068842 
304 490 निजी वेट 585.243 (वर्ग मीटर) 0.0585243 
302 49 निजी वेट 487.876 (वर्ग मीटर) 0.0487876 
303 492 निजी वेट 566.867 (वर्ग मीटर) 0.0566867 
304 493 निजी वेट 646.448 (वर्ग मीटर) 0.0646448 
305 494 निजी वेट 3034.375 (वर्ग मीटर) 0.303438 
306 620 निजी वेट 2655.408 (वर्ग मीटर) 0.26554 
307 627 निजी वेट 58.64 (वर्ग मीटर) 0.5486 
308 622 निजी वेट 449.767 (वर्ग मीटर) 0.0449767 
309 623 निजी वेट 249 (वर्ग मीटर) 0.2497 
30 624 निजी वेट 4049.46 (वर्ग मीटर) 0.404946 
347 625 निजी ड्राय 4624.722 (वर्ग मीटर) 0.462472 
342 626 निजी वेट 4582.495 (वर्ग मीटर) 0.458249 
343 627 निजी वेट 4942.437 (वर्ग मीटर) 0.494244 
344 628 निजी वेट 859.025 (वर्ग मीटर) 0.0859025 
345 633 निजी वेट 4454.959 (वर्ग मीटर) 0.445496 
36 634 निजी वेट 233.594 (वर्ग मीटर) 0.234359 
37 640 निजी वेट 864.28 (वर्ग मीटर) 0.086428 
348 64 निजी वेट 436.837 (वर्ग मीटर) 0.0436837 
39 642 निजी वेट 347.583 (वर्ग मीटर) 0.0347583 
320 643 निजी वेट 492.366 (वर्ग मीटर) 0.0492366 
327 970 निजी वेट 856.099 (वर्ग मीटर) 0.0856099 
322 निजी 4532.739 (वर्ग मीटर) 0.453274 
323 4472.563 (वर्ग मीटर) 0.447256 
324 4369.738 (वर्ग मीटर) 0.36974 
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गांव का नाम: शिरगुप्पी 


iver rem 
325 ] निजी वेट 4440.686 (वर्ग मीटर) 0.444069 
326 405 निजी वेट 846.999 (वर्ग मीटर) 0.0846999 
327 06 निजी वेट 4266.446 (वर्ग मीटर) 0.426645 
328 442 निजी वेट 650.92 (वर्ग मीटर) 0.065092 
329 443 निजी वेट 2448.73 (वर्ग मीटर) 0.244873 
330 445 निजी वेट 4600.082 (वर्ग मीटर) 0.460008 
33 8 निजी ड्राय 93.3 (वर्ग मीटर) 0.0934443 
332 449 निजी वेट 2452.627 (वर्ग मीटर) 0.245263 
333 426 निजी वेट 3004.436 (वर्ग मीटर) 0.300444 
334 46 निजी वेट 483.592 (वर्ग मीटर) 0.0483592 
335 7 निजी वेट 509.26 (वर्ग मीटर) 0.0509426 
336 8 निजी वेट 940.45 (वर्ग मीटर) 0.094045 
337 2 निजी ड्राय 4447.303 (वर्ग मीटर) 0.44473 
338 3 निजी ड्राय 722.037 (वर्ग मीटर) 0.0722037 
339 34 निजी ड्राय 2007.069 (वर्ग मीटर) 0.200707 
340 35 निजी वेट/एँन्‌एके 75.044 (वर्ग मीटर) 0.077504 
344 36 निजी वेट 2638.39 (वर्ग मीटर) 0.263839 
342 37 निजी वेट 445.685 (वर्ग मीटर) 0.0445685 
343 385 निजी वेट 3572.655 (वर्ग मीटर) 0.357266 
344 386 निजी वेट 689.49 (वर्ग मीटर) 0.068949 
345 388 निजी वेट 879.64 (वर्ग मीटर) 0.087964 
346 389 निजी वेट 38.626 (वर्ग मीटर) 0.0384626 
347 393 निजी qe 864.945 (वर्ग मीटर) 0.0864945 
348 4 निजी ड्राय 2385.32 (वर्ग मीटर) 0.238532 
349 45 निजी वेट 454.637 (वर्ग मीटर) 0.0454637 
350 निजी 388.268 (वर्ग मीटर) 0.0388268 
354 207.635 (वर्ग मीटर) 0.0207635 
352 435.449 (वर्ग मीटर) 0.0435449 


[भाग त--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 


3926.783 (वर्ग मीटर) 0.392678 

निजी वेट 4294.447 (वर्ग मीटर) 0.429445 

355 59 निजी वेट 470.66 (वर्ग मीटर) 0.047066 
356 6 निजी वेट 4485.42 (वर्ग मीटर) 0.448542 
357 ७60... | निजी वेट 2782.86 (वर्ग मीटर) 0.278249 
358 67 निजी वेट 490.586 (वर्ग मीटर) 0.0490586 
359 62 निजी वेट 2549.787 (वर्ग मीटर) 0.254979 
360 63 निजी वेट 4.837 (वर्ग मीटर) 0.0444837 
367 64 निजी वेट 849.537 (वर्ग मीटर) 0.0849537 
362 ७66... | निजी वेट 602.245 (वर्ग मीटर) 0.0602245 
363 67 निजी वेट 4638.353 (वर्ग मीटर) 0.463835 
364 7 निजी वेट 4976.066 (वर्ग मीटर) 0.497607 
365 74 निजी वेट 406.646 (वर्ग मीटर) 0.0406646 
366 75 निजी वेट 3678.929 (वर्ग मीटर) 0.367893 
367 79 निजी वेट 532.434 (वर्ग मीटर) 0.0532434 
368 8. | निजी वेट 5390.834 (वर्ग मीटर) 0.539083 
369 80... | निजी वेट 239.424 (वर्ग मीटर) 0.0239427 
370 83 निजी वेट 424.52 (वर्ग मीटर) 0.0424452 
374 84 निजी वेट 476.057 (वर्ग मीटर) 0.0476057 
372 ssid निजी वेट 24.383 (वर्ग मीटर) 0.0424383 
373 94 निजी वेट 652.4 (वर्ग मीटर) 0.06524 
374 93 निजी वेट 237.967 (वर्ग मीटर) 0.0237967 
375 Gramathana सरकारी ड्राय 2585.727 (वर्ग मीटर) 0.258573 


कुल ALT 60.8746872 


[फा. सं. : RW/NH/548B,60/KNT/2022/3A] 
अभय जैन, उप सचिव 
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 2]st June, 2024 


S.O. 244(E).— In exercise of powers conferred by sub-section () of section 3A of the National Highways 
Act, 956 (48 of 956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for 
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the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for 
building(widening/four laning, etc.,), maintenance, management and operation of NH548B in the stretch of land from 
Km. 80.00(Near Murgundi) to Km. !40.200 (Near Chikkodi) excluding length from Km 8.450 to Km 28.450 
(Vijayapur- Sankeshiwar Section)in the district of BELAGAVI in the state of KARNATAKA, hereby declares its 
intention to acquire such land. 


Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this 
notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(l) of 
section 3C of the said Act. 


Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Assistant Commissioner 
Chikkodi in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an 
opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and 
after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or 
disallow the objections. 


Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be 
final. 
The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be 


inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority. 


SCHEDULE 
Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from 
Km. 80.00 (Near Murgundi) to Km. 40.200 (Near Chikkodi) excluding length from Km 8.450 to Km 28.450 
(Vijayapur - Sankeshiwar Section) of NH548B in the state of KARNATAKA 


tate: KARNATAKA District: BELAGAVI 


SL. No. |}Survey/Plot Number || Type of Land || Nature of Area Area 
Land (in Local Unit) (in Hectares) 


Taluk: Chikkodi 
Village: Ankali 


93 Private 2004.898 (Square Meter ) 0.20049 

Private 2866.93] (Square Meter ) 0.286693 
95 Private 2355.059 (Square Meter ) 0.235506 
96 Private 2448.206 (Square Meter ) 0.24482] 

Private 254.528 (Square Meter ) 0.25453 
[6 figs Private 482.305 (Square Meter ) 0.4823 
200 Private 34.202 (Square Meter ) 0.I342 

Private 987.8! (Square Meter ) 0.9878] 
202 Private 59.34 (Square Meter ) 0.05934 
0 202 Private Wet 636.658 (Square Meter ) 0.63666 
ll 203 Private Wet 2326.72 (Square Meter ) 0.232672 
i2 204 Private Wet 2276.755 (Square Meter ) 0.227676 
3 205 Private Dry 3803.792 (Square Meter ) 0.380379 
4 206 Private Wet 2886.335 (Square Meter ) 0.288634 
5 2U] Private Wet I6.08 (Square Meter ) 0.608 
6 22 Private Wet 792.494 (Square Meter ) 0.79249 
[7 23 Private Dry 666.056 (Square Meter ) 0.66606 
8 24 Private Wet 633.50l (Square Meter ) 0.063350] 
9 24 Private Wet 208.82 (Square Meter ) 0.020882 
20 25 Private Wet 537.253 (Square Meter ) 0.0537253 
2I 26 Private Wet 94.564 (Square Meter ) 0.094564 
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25 220 Private Dry 426.l46 (Square Meter ) 0.042646 
28 229 Private Dry 2553,|2 (Square Meter ) 0.2553 [2 
3 232 Private ___[[Dry_]_597.999 (Square Meter l|_0.0597999 
44 3I5 Private जि 30.67 (Square Meter [|_0.073067 
47 36/C Private ___|[Wet__]_305.04 (Square Meter |_0.3050 
50 320 Private Wet 4492.346 (Square Meter ) 0.449235 
53 332 Private Wet 2777.964 (Square Meter ) 0.277796 
56 347 Private Wet 25.38 (Square Meter ) 0.0I2538 
59 567 Private Wet 403.68 (Square Meter ) 0.040368 
62 573 Private __[Wet__] 056368 (Square Meter |_0.05637 


8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


Private 2265.286 (Square Meter ) 0.226529 
Co 652 Private 264.063 (Square Meter ) 0.0264063 
67 654 Private Wet 203.l0 (Square Meter ) 0.203] 
68 | 658 Private Wet 27.375 (Square Meter ) 0.027375 
69 fos Private Wet 333.738 (Square Meter ) 0.0333738 
70 7 न्‍णिओ Private Wet 285.366 (Square Meter ) 0.0285366 
हैऔ। 66l Private Wet 364.548 (Square Meter ) 0.0364548 
72 672 Private Wet 2235.58 (Square Meter ) 0.223558 
73 673 Private Dry 202.78 (Square Meter ) 0.020278 
74 674 Private Dry 299.l02 (Square Meter ) 0.029902 
75 675 Private Wet 382.75 (Square Meter ) 0.038275 
76 676 Private Wet 003.849 (Square Meter ) 0.00385 
| 677 Private Wet 2466.045 (Square Meter ) 0.246605 
78 679 Private Wet 92.662 (Square Meter ) 0.0092662 
79 735 Private Wet 2068.687 (Square Meter ) 0.206869 
80 736 Private Wet 503.54 (Square Meter ) 0.0503[54 
हवा 738 Private Wet 90.344 (Square Meter ) 0.9034 
82 739 Private Dry 2350.528 (Square Meter ) 0.235053 
83 740 Private Wet 527.057 (Square Meter ) 0.0527057 
84 744 Private Wet 4547.957 (Square Meter ) 0.454796 
85 746 Private Wet 2835.822 (Square Meter ) 0.283582 
86 [552 Private Wet 66.309 (Square Meter ) 0.663 
87 754 Private Wet 3804.07] (Square Meter ) 0.380407 
88 755 Private Wet 332.9]7 (Square Meter ) 0.033297 
39 758 Private Wet 757.667 (Square Meter ) 0.0757667 
loos 760 Private Wet 79.24 (Square Meter ) 0.07924 
Village: Hirekodi 
9] 295 Private Dry 55.35 (Square Meter ) 0.05535 
92 296 Private Wet 466.804 (Square Meter ) 0.0466804 
93 298 Private Wet 395.77 (Square Meter ) 0.039577 
94 30] Private Wet 82.707 (Square Meter ) 0.082707 
95 302 Private Dry 327.467 (Square Meter ) 0.32747 
96 | 303 Private Wet 6644.494 (Square Meter ) 0.664449 
97 304 Private Wet 279.304 (Square Meter ) 0.2793 
los | 305 Private 4576.077 (Square Meter ) 0.457608 

Private 432.3 (Square Meter ) 0.432]3 
00 343 Private 3365.94 (Square Meter ) 0.33659 
0I 344 Private 2098.479 (Square Meter ) 0.209848 
02 347 Private Wet 2784.029 (Square Meter ) 0.278403 
03 348 Private Wet 4687.837 (Square Meter ) 0.468784 
04 349 Private Wet 2553.98 (Square Meter ) 0.255398 
05 350 Private Wet 569.265 (Square Meter ) 0.0569265 
06 383 Private Wet 55.902 (Square Meter ) 0.559 
07 384 Private Wet 873.253 (Square Meter ) 0.87325 
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Taluk: Athni 
Village: Muragundi 


08 28 Private Wet 3035.84 (Square Meter ) 0.303584 
09 29 Private Wet 408.5 (Square Meter ) 0.4085 
0 30 Private Wet 407.3 (Square Meter ) 0.04073 
li] 3l Private Wet 376.59 (Square Meter ) 0.037659 
i2 32 Private Wet 245.63 (Square Meter ) 0.024563 
3 33 Private Wet 096.I (Square Meter ) 0.096I 
i4 34 Private Wet 65.32 (Square Meter ) 0.06532 
i5 35 Private Wet 525.]3 (Square Meter ) 0.05253 
6 36 Private Wet 50.3 (Square Meter ) 0.050I3 
l7 37 Private Dry 304.75 (Square Meter ) 0.030475 
i8 38 Private Dry 795.03 (Square Meter ) 0.079503 
9 39 Private Wet 637.55 (Square Meter ) 0.063755 
20 40 Private Dry 765.57 (Square Meter ) 0.076557 
2] 64 Private Wet 397.89 (Square Meter ) 0.039789 
22 65 Private Wet 398 (Square Meter ) 0.0398 
23 D Private Wet 739.74 (Square Meter ) 0.73974 
24 73 Private Dry 7977.74 (Square Meter ) 0.797774 


Taluk: Kagawad 
Village: Mole 


]25 29 Private Dry 428.37 (Square Meter ) 0.042837 
26 222 Private Wet 590.83 (Square Meter ) 0.59083 
27 223 Private Wet 936.87 (Square Meter ) 0.093687 
28 225 Private Dry 247.36 (Square Meter ) 0.24736 
29 250 Private Dry 2306.6! (Square Meter ) 0.23066 
30 253 Private Wet 94.69 (Square Meter ) 0.9l469 
3] 254 Private Wet 369.9 (Square Meter ) 0.3699] 
32 257 Private Wet 3565.23 (Square Meter ) 0.356523 
33 262 Private Wet 39]][.73 (Square Meter ) 0.39] ]73 
34 263 Private Wet 3788.56 (Square Meter ) 0.378856 
35 266 Private Wet 262.5 (Square Meter ) 0.2625 
Village: Koulgudda 

36 03 Private Wet 70.43 (Square Meter ) 0.70i43 
37 33 Private Dry 32.34 (Square Meter ) 0.3234 
38 39 Private Wet 2370.92 (Square Meter ) 0.237092 
39 40 Private Wet 020.83 (Square Meter ) 0.02083 
40 43 Private Wet 802.6 (Square Meter ) 0.8026] 
4] 44 Private Wet 99.86 (Square Meter ) 0.9986 
42 46 Private Wet 595.236 (Square Meter ) 0.59524 
43 47 Government Dry 58.465 (Square Meter ) 0.058465 
44 es शक Government Dry 49.94 (Square Meter ) 0.04994 
45 72 Private Wet 369.98 (Square Meter ) 0.036998 
46 75 Private Wet 3545 (Square Meter ) 0.3545 
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48 82 Private Wet 809.39 (Square Meter ) 0.080939 
49 87 Private Wet 227.6 (Square Meter ) 0.02276 
50 88 Private Wet 25.58 (Square Meter ) 0.02558 
I5] 89... [एिएक6 Wet 49.45 (Square Meter ) 0.04945 
52 bo | Government Wet 289.66 (Square Meter ) 0.028966 
Village: Navalihal 
53 ] Government [Dry 52.66 (Square Meter ) 0.5266 
54 3I Private Wet 33.54 (Square Meter ) 0.03354 
55 32 Private Wet 963.2 (Square Meter ) 0.09632] 
56 33 Private Wet 3668.766 (Square Meter ) 0.366877 
57 34 Private Wet 277.9 (Square Meter ) 0.2779 
58 43 Private Wet 54.39 (Square Meter ) 0.05439 
Village: Mangasuil 
59 35 Common Dry 79.83 (Square Meter ) 0.007983 
60 36/] Private Wet 543.74 (Square Meter ) 0.54374 
6] 6 Private Wet 96.63 (Square Meter ) 0.9663 
62 8/] Private Dry 078.56 (Square Meter ) 0.07856 
63 9 Private Wet 203.]7 (Square Meter ) 0.02037 
64 2/7 Private Wet 7355 (Square Meter ) 0.7355 
65 29] Private Wet 382.58 (Square Meter ) 0.038258 
66 292 Private Wet 3368.9l8 (Square Meter ) 0.336892 
67 3 Private Dry 2287.396 (Square Meter ) 0.22874 
68 306 Private Wet 306.7! (Square Meter ) 0.03067 
69 307 Private Wet 955.23 (Square Meter ) 0.95523 
70 333 Private Wet 560.596 (Square Meter ) 0.5606 
7] 337 Private Wet 594.245 (Square Meter ) 0.0594245 
]72 338 Private Wet 572.59 (Square Meter ) 0.57259 
73 5] Private Wet 29.84 (Square Meter ) 0.02984 
74 54 Government Wet 435.08 (Square Meter ) 0.43508 
]75 542 Private Wet I9.97 (Square Meter ) 0.I997 
76 552 Private Wet 277.23 (Square Meter ) 0.027723 
[77 554/2 Private Dry 33.66 (Square Meter ) 0.3366 
]78 555/2 Private Wet 45.53 (Square Meter ) 0.4553 
79 556/8 Private Wet 779.9 (Square Meter ) 0.07799 
80 567 Private Wet 09.32 (Square Meter ) 0.00932 
8] 569 Private Wet 233 (Square Meter ) 0.0233 
82 572 Private Wet 327.67 (Square Meter ) 0.032767 
83 573 Private Wet 405.7 (Square Meter ) 0.04057 
84 574 Private Wet 369.58 (Square Meter ) 0.036958 
85 575 Private Wet 274.5 (Square Meter ) 0.02745] 
86 592 Private Dry 58.66 (Square Meter ) 0.05866 
87 595 Private Dry 289.85 (Square Meter ) 0.028985 
88 597 Private Wet 245.78 (Square Meter ) 0.24578 
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90 600s Private Wet 807.7 (Square Meter ) 0.08077 
9] 60I Private Wet 2.02 (Square Meter ) 0.202 
92 603 Private Wet 495.3 (Square Meter ) 0.04953] 
93 604 Private Wet 033.I3 (Square Meter ) 0.0333 
94 606 = SCSs=sd Private Wet 990.283 (Square Meter ) 0.99028 
95 607 Private Wet 463.75 (Square Meter ) 0.046375] 
96 (609... | Private Wet 253.8! (Square Meter ) 0.2538] 
97 6l0 Private Dry 575.25 (Square Meter ) 0.057525 
98 6i2 Private Dry 82.7 (Square Meter ) 0.0827 
Village: Lokur 
99 l Private Wet 202.697 (Square Meter ) 0.0202697 
200 36 Private Dry 263.958 (Square Meter ) 0.0263958 
20I 37 Private Wet 75.68 (Square Meter ) 0.7I57 
202 37 Private Wet 34.046 (Square Meter ) 0.034046 
203 38 Government Wet 470.567 (Square Meter ) 0.47057 
204 2 Private Wet 30.973 (Square Meter ) 0.0030973 
205 3 Private Dry 23.67 (Square Meter ) 0.002367] 
206 34 Private Wet 299.35 (Square Meter ) 0.29932 
207 35 Private Wet 892.83 (Square Meter ) 0.89283 
208 5 Private Wet 968.48 (Square Meter ) 0.096848 
209 [6 Private Wet 3095.233 (Square Meter ) 0.309523 
20 Settelment Government _|[Dry 436.23 (Square Meter ) 0.4362 
Village: Shedabal 

2 627 Private Wet 862.93 (Square Meter ) 0.086293 
22 633 Private Wet 342.956 (Square Meter ) 0.0342956 
23 634 Private Wet 853.703 (Square Meter ) 0.0853703 
24 635 Private Wet 67.527 (Square Meter ) 0.0067527 
2I5 638 Private Wet 068.92 (Square Meter ) 0.068I9 
26 639 Private Wet 320.226 (Square Meter ) 0.32023 
27 640 Private Wet 76.697 (Square Meter ) 0.0076697 
2I8 693 Private Wet 73.72 (Square Meter ) 0.007372I 
29 697 Private wet 20.80! (Square Meter ) 0.0I2080I 
220 697 Private Wet 677.855 (Square Meter ) 0.67786 
22I 698/A Government _|[Wet 549.27 (Square Meter ) 0.5493 
222 699s Government Dry 890.89 (Square Meter ) 0.8909 
223 700 Private Wet 3878.57 (Square Meter ) 0.387857 
224 729 Private Wet 884.99 (Square Meter ) 0.88499 
225 730 Private Dry 233.86 (Square Meter ) 0.]233|9 
226 73 Private Wet 754.325 (Square Meter ) 0.0754325 
227 779 Private Wet 679.223 (Square Meter ) 0.67922 
228 780 Private Wet 7.064 (Square Meter ) 0.706 
229 884 Private Dry 623.836 (Square Meter ) 0.62384 
230 885 Government Dry 562.295 (Square Meter ) 0.0562295 


22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


232 889 Private Dry 84.736 (Square Meter ) 0.084736 
233 897 Private Wet 686.42 (Square Meter ) 0.68642 
234 898 Private Wet 435.39 (Square Meter ) 0.43539 
235 i900 | Private Wet 96.92 (Square Meter ) 0.09692] 
236 90I Private Wet 704.48 (Square Meter ) 0.070448 
237 984 Private Dry 389.57 (Square Meter ) 0.38957 
Village: Kagawad 
238 5 Private Dry 2659.093 (Square Meter ) 0.265909 
239 6 Private Wet 59.89 (Square Meter ) 0.05989 
240 LI7 Private Dry 205.028 (Square Meter ) 0.20503 
24I 8 Private Dry 936.003 (Square Meter ) 0.0936003 
242 36 Private Wet 272.34 (Square Meter ) 0.27234 
243 रा] Private Wet 60.94 (Square Meter ) 0.06094 
244 42 Private Wet 2254.009 (Square Meter ) 0.22540] 
245 i44 Private Wet 283.879 (Square Meter ) 0.0283879 
246 45 Private Wet 9.687 (Square Meter ) 0.0009687 
247 57 Private Wet 2382 (Square Meter ) 0.2382 
248 58 Private Wet 4093 (Square Meter ) 0.4093 
249 59 Private Wet 9970.36 (Square Meter ) 0.997032 
250 6] Private Wet 80.655 (Square Meter ) .807 
25] 62 Private Wet 203.905 (Square Meter ) 0.2039 
252 65 Private Wet .337 (Hectare ) .337 
253 66 Private Wet 6273 (Square Meter ) 0.6273 
254 67 Private Wet 7836 (Square Meter ) 0.7836 
255 68 Government Dry 3233 (Square Meter ) 0.3233 
256 69 Private Wet 544 (Square Meter ) 0.544 
257 72 Private Wet 839 (Square Meter ) 0.0839 
258 73 Private Wet 8655 (Square Meter ) 0.8655 
259 74 Private Wet 4552 (Square Meter ) 0.4552 
260 83 Private Wet 8665 (Square Meter ) 0.8665 
26! 209 Private Wet 469 (Square Meter ) 0.469 
262 343 Private Wet 782.35 (Square Meter ) 0.078235] 
263 344 Private Wet 932.664 (Square Meter ) 0.93266 
264 347 Private Wet 2263.42] (Square Meter ) 0.226342 
265 348 Private Wet 974.078 (Square Meter ) 0.0974078 
266 349 Private Dry 20.423 (Square Meter ) 0.2042 
267 350 Private Wet 844.589 (Square Meter ) 0.0844589 
268 35] Private Wet 943.474 (Square Meter ) 0.0943474 
269 352 Private Dry 555.252 (Square Meter ) 0.55525 
270 353 Private Wet 53].083 (Square Meter ) 0.053 ]083 
27I 355 Private Wet 53.555 (Square Meter ) 0.0I53555 
272 356 Private Wet 03.745 (Square Meter ) 0.003745 
273 357 Private Wet 545.087 (Square Meter ) 0.0545087 
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275 36l Private Wet 30.07 (Square Meter ) 0.03007 
276 362 Private Wet 336.0I] (Square Meter ) 0.03360! 
277 364 Private Dry 404.65 (Square Meter ) 0.040465 
278 366 Private Wet 573.955 (Square Meter ) 0.0573955 
279 369 Private Wet 549.443 (Square Meter ) 0.0549443 
280 370 Private Wet 546.92 (Square Meter ) 0.054692 
28] 386 Private Wet 95.582 (Square Meter ) 0.095582 
282 386 Private Wet 852.368 (Square Meter ) 0.0852368 
283 387 Private Wet 685.077 (Square Meter ) 0.0685077 
284 388 Private Dry 94.883 (Square Meter ) 0.094883 
285 389 Private Wet 882.453 (Square Meter ) 0.88245 
286 390 Private Wet 577.877 (Square Meter ) 0.0577877 
287 39] Private Wet 288.533 (Square Meter ) 0.0288533 
288 392 Private Wet 24.4 (Square Meter ) 0.244 
289 393 Private Wet 707.825 (Square Meter ) 0.70783 
290 394 Private Wet 656.595 (Square Meter ) 0.6566 
29] 395 Private Wet 224 (Square Meter ) 0.224] 
292 48 Private Wet 299.667 (Square Meter ) 0.29967 
293 482 Private Wet 26.722 (Square Meter ) 0.026722 
294 483 Private Dry 99.594 (Square Meter ) 0.099594 
295 484 Private Wet 78.854 (Square Meter ) 0.0I78854 
296 485 Private wet 24.75 (Square Meter ) 0.02475 
297 486 Private Dry 264.379 (Square Meter ) 0.0264379 
298 487 Private Wet 250.89 (Square Meter ) 0.025089 
299 488 Private Wet 254.93 (Square Meter ) 0.025493 
300 489 Private Wet 688.42 (Square Meter ) 0.068842 
30! 490 Private Wet 585.243 (Square Meter ) 0.0585243 
302 49| Private Wet 487.876 (Square Meter ) 0.0487876 
303 492 Private Wet 566.867 (Square Meter ) 0.0566867 
304 493 Private Wet 646.448 (Square Meter ) 0.0646448 
305 494 Private Wet 303.375 (Square Meter ) 0.30338 
306 620 Private Wet 2655.408 (Square Meter ) 0.26554] 
307 6्ठा Private Wet 58I.I6 (Square Meter ) 0.5I86 
308 622 Private Wet 449.767 (Square Meter ) 0.0449767 
309 623 Private Wet 249 (Square Meter ) 0.249] 
30 624 Private Wet 049.46 (Square Meter ) 0.04946 
3]] 625 Private Dry 62.722 (Square Meter ) 0.6272 
32 626 Private Wet 582.95 (Square Meter ) 0.I5829 
33 627 Private Wet 942.37 (Square Meter ) 0.9424 
34 628 Private Wet 859.025 (Square Meter ) 0.0859025 
35 633 Private Wet 454.959 (Square Meter ) 0.45496 
36 634 Private Wet 233.594 (Square Meter ) 0.23359 
ठा7 640 Private Wet 864.28 (Square Meter ) 0.086428 
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32। [970 Private ___][Wet__|__856.099 (Square Meter)][__0.0856099 
324 999 Private  भिश | 369738 (Square Meter [___0.36974 
Village: Shiraguppi 
326 [05 Private ___|[Wet_]|__86.999 (Square Meter)][|__0.086999 
340 35 Private Wet/NAK 75.04 (Square Meter ) 0.07504I 
343 [385 Private मिल  3572.655 (Square Meter )[|_0.357266 
346 389 Private Wet 38.626 (Square Meter ) 0.038626 
349 45 Private Wet 54.637 (Square Meter ) 0.054637 
352 48 Private Wet 35.49 (Square Meter ) 0.0I3549 
355 59 Private Wet 470.66 (Square Meter ) 0.047066 
358 6l Private Wet 490.586 (Square Meter ) 0.0490586 
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364 7 Private Wet 976.066 (Square Meter ) 0.97607 
367 79 Private Wet 532.434 (Square Meter ) 0.0532434 
370 83 Private Wet 424.52 (Square Meter ) 0.042452 

Total 60.8746872 


[F. No. RW/NH/548B, |60/KNT/2022/3A] 
ABHAY JAIN, Dy. Secy. 
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